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)hael Tuck & Sons, Berlin Q^II^TTE Serie ,,Dresden" No 174 B. 

HOFLIEFERANTEN S. MAJ. DES KONIGS UND IHRER MAJ. OER KONIGIN VON ENGLAND. 



Dresden, katholische Hofkirche, in echt katho- 
lischem Kirchen - Typos vou dem Italiener Chiaverri im 
Jahre 1739/51 unter Konig August III. von Polen im Barock- 
stil erbaut, 1st sie die grttsste Kirche Sachsens und das 
schbnste GOtteshaus der Stadt. Das Dach wird von 59 ko- 
lossalen Bildsaulen der Apostel und Heiligen geschmUckt. 
tjber dem Hauptportnl erhebt sich ein aus SiLulenwerk 
konstruierter, mit prachtigem Glockengelilut versehener, 
95 m hoher Turm. Durch einen gedeckten Gang ist die 
Kirche mit dem rechts sichtbaren KOniglichen Schloss ver- 
bunden. 
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